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Вселенная

Каждое живое существо чувствует мир по своему, через призму индивидуального восприятия. Истина всегда одна, но у каждого она своя. Отсюда возникает множество споров и разногласий по одному и тому же вопросу или предмету. Но всё вокруг состоит из одного и того же атомарного вещества, звездной пыли, космической бесконечности. Одно перетекает в другое и появляется третье, по сути похожее, но отличное от предыдущего, и всё вместе это одна Вселенная, которая существует вне времени и пространства. И каждый из нас и всё что внутри нас, множество цивилизаций различных микроорганизмов, всё это части одного целого, которое постоянно движется, изменяется, искажается во времени и пространстве. Нет начала и нет конца, есть вечное движение во все стороны, которое мы ощущаем постоянно, находясь в бесконечном потоке разрастающихся миров и галактик. С одной стороны человек один, но всё что вокруг и внутри него, это неотъемлемая вечно-движущаяся, изменчивая и неуклонно стремящаяся к дальнейшему развитию частица бесконечного пространства божественной Вселенной, которая преимущественно состоит из Пустоты. Пустота порождает материю и другие виды различных энергий. Всё внутри и вокруг является частью одного целого. Ты – это Вселенная. Мы – это Вселенная. Всё и Ничто. Пустота и Материя. Энергия и Пространство. Время и Космос. Будущее и Прошлое, заключённые в Настоящее. Здесь и Сейчас. Бесконечно.
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